Reklamsız En İyi Ücretsiz Ses Seviyesi Ölçer Uygulamaları (2026 Karşılaştırması)
Reklamsız en iyi ücretsiz ses seviyesi ölçer uygulamasını mı arıyorsunuz? 2026'da sekiz desibel ölçer uygulamasını test edip doğruluk, özellikler, dışa aktarım ve gizlilik açısından karşılaştırdık.
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Gerçekten ücretsiz bir dB ölçer uygulama bulmak neden bu kadar zor
Telefonunuzun uygulama mağazasında ses seviyesi ölçer aramışsanız, bu hayal kırıklığını bilirsiniz. Onlarca sonuç çıkar ama çoğu reklamlarla dolu, abonelik duvarının arkasında kilitli veya mikrofon verilerinizi sessizce uzak sunuculara göndermektedir. 2026'da reklamsız en iyi ücretsiz ses seviyesi ölçer uygulamasını bulmak gereğinden fazla çaba gerektirir.
iOS ve Android'de sekiz popüler desibel ölçer uygulamasını iki hafta boyunca test ettik. Aynı kontrollü ses kaynaklarını ölçtük, veri dışa aktardık, gizlilik politikalarını inceledik ve karşılaştığımız her ödeme duvarını belgeledik.
NoiseLedger'ı iOS'ta ücretsiz indirin
Ses seviyesi ölçer uygulamada nelere bakmalı
Doğruluk ve kalibrasyon. Manuel kalibrasyon ofseti sunan ve A ağırlıklandırma mı Z ağırlıklandırma mı kullandığını belirten uygulamalar arayın.
Spektrum analizi. FFT görünümü, hangi frekans bandının soruna neden olduğunu belirlemek için çok değerlidir.
Veri dışa aktarımı. CSV dışa aktarımı elektronik tabloda analiz sağlar. PNG veya PDF raporları sonuçları paylaşmak için kullanışlıdır.
Gizlilik ve reklamlar. Ses ölçer uygulama mikrofonunuza erişir, bu nedenle gizlilik özellikle önemlidir.
Oturum yönetimi. Gürültüyü zamanla izlemek için oturumları kaydedebilen, adlandırabilen, etiketleyebilen ve not ekleyebilen bir uygulama gerekir.
1. NoiseLedger: dB Meter Log — En İyi Genel Ücretsiz Seçenek
NoiseLedger, abonelik olmadan, reklamsız ve veri toplamadan çalışan ücretsiz bir desibel ölçer uygulamadır. Bu listedeki gerçek zamanlı dB ölçümü, FFT spektrum analizi, başlık/etiket/not/işaretçi içeren tam oturum kaydı ve PNG raporu ile CSV dışa aktarımını bir arada sunan tek uygulamadır, tamamen ücretsiz.
FAST (125 ms) ve SLOW (1 s) zaman ağırlıklandırmasını destekler, MIN, LEQ ve MAX'ı aynı anda gösterir. A ve Z ağırlıklandırma arasında geçiş yapılabilen manuel kalibrasyon ofseti destekler. FFT spektrum görünümü aktif frekans bantlarını gerçek zamanlı gösterir. Tamamen çevrimdışı çalışır ve hiçbir veri toplamaz. Yalnızca iOS.
NoiseLedger'ı iOS'ta ücretsiz indirin
2. NIOSH Sound Level Meter — Sertifikalı Doğruluk İçin En İyisi
NIOSH SLM, ABD Ulusal İş Güvenliği ve Sağlığı Enstitüsü (CDC) tarafından geliştirilmiştir. Mesleki gürültü maruziyeti değerlendirmesi için tasarlanmış olup algoritması IEC 61672'ye göre değerlendirilmiştir. TWA ve doz yüzdesini hesaplar. Tamamen ücretsiz, reklamsız. FFT veya gelişmiş dışa aktarım yok. Yalnızca iOS.
3. Decibel X — En Zengin Özellikli (Freemium)
Görsel olarak en cilalı ses ölçer uygulamalarından biri. Apple Watch desteği ve Dynamic Island entegrasyonu sunar. Ücretsiz sürüm reklam gösterir. Tam erişim yılda yaklaşık $50 abonelik gerektirir. iOS ve Android'de mevcuttur.
4. Sound Meter (UniCom) — Hızlı Kontroller İçin En İyisi (Android)
Hızlı gürültü seviyesi kontrolleri için hafif Android uygulaması. Basit arayüz, reklamlı ücretsiz. FFT, oturum veya dışa aktarım yok.
5. Sound Meter: SPL & dB (KTW Apps) — Android İçin Genel En İyisi
Muhtemelen Android'deki en yetenekli ücretsiz ses ölçer uygulama. A/C ağırlıklandırma, MIN/AVG/MAX, temel spektrum analizörü. Sınırlı dışa aktarım. Reklam içerir.
Karşılaştırma tablosu
	Özellik	NoiseLedger	NIOSH SLM	Decibel X	Sound Meter (UniCom)	SPL & dB (KTW)
	Fiyat	Ücretsiz	Ücretsiz	Freemium (~$50/yıl)	Reklamlı ücretsiz	Reklamlı ücretsiz
	Reklamlar	Yok	Yok	Var (ücretsiz)	Var	Var
	Platform	iOS	iOS	iOS ve Android	Android	Android
	FFT	Var	Yok	Var (ücretli)	Yok	Temel
	Kalibrasyon	Var	Var	Var	Sınırlı	Var
	Oturumlar	Var	Yok	Var (ücretli)	Yok	Yok
	CSV	Var	Sadece e-posta	Var (ücretli)	Yok	Sınırlı
	Gizlilik	Veri yok	Veri yok	Analitik	Reklam izleme	Reklam izleme

Hangi uygulamayı seçmelisiniz?
iOS'ta kapsamlı gürültü belgeleme: NoiseLedger. Mesleki gürültü değerlendirmesi: NIOSH SLM. Apple Watch: Decibel X. Android: Hızlı kontrol için Sound Meter (UniCom), daha fazla özellik için SPL & dB (KTW).
Komşu gürültüsü nasıl ölçülür ve telefon dB ölçer doğruluğu rehberlerimizi de okuyun.
NoiseLedger'ı iOS'ta ücretsiz indirin
Sık sorulan sorular
Telefon desibel ölçer uygulamaları yeterince doğru mu?
Modern akıllı telefon mikrofonları şaşırtıcı derecede yeteneklidir. Kontrollü testlerde, iyi kalibre edilmiş uygulamalar orta seviyelerde profesyonel Type 2 ölçerlerle 1-2 dB fark gösterir. Genel belgeleme için kalibre edilmiş bir uygulama pratik bir araçtır.
Ücretsiz bir uygulamayı mevzuat uyumu için kullanabilir miyim?
Düzenleyici kurumlar genellikle akıllı telefon uygulamalarını kalibre edilmiş Type 2 ölçerlerin yerine onaylamaz. Ancak NIOSH SLM tarama aracı olarak kullanılabilir.
Neden bazı uygulamalar abonelik gerektiriyor?
Kaliteli bir uygulama geliştirmek ve sürdürmek paraya mal olur. NoiseLedger gibi bazı geliştiriciler, gelir yerine kullanıcı güvenini önceliklendirerek uygulamalarını tamamen ücretsiz sunar.
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